Liste No: S/22-03 


ALARKO ALDH VE AJH SERİSİ A n 


> HİDROFORLAR 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

t : P H H H H i Bu Liste, 22.03.2022 
w ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Tarihli Liste Yerine 
UR (97) 483 2560 TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR ecer 


TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 
BASINÇ DEBİ MOTOR GÜCÜ # 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT 


ÜRETİM YERİ 





ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ TANK NOM. HACMİ 





TEK POMPALI HİDROFORLAR (MONOFAZE) 
09.13.030.0200 ALDH 2/7-1 7,5-3bar | 0,4-4m3 1,5 HP 8.669 9.102 
09.13.030.0201 ALDH 2/9-1 10-4bar 0,4 -4 m? 2,0 HP 9.212 9.673 TÜRKİYE 
09.13.030.0202 ALDH 4/6-1 . 7 - 3 bar 0,4 -6 m? 2,0 HP 8.769 9.207 
İKİ POMPALI HİDROFORLAR (MONOFAZE) 
09.13.030.0203 | ALDH 2/7-2 ADVANCE :; 7,5-3bar | 0,6-7,2m° | 1,5HPx2 17.414 18.285 
09.13.030.0204 | ALDH 2/9-2 ADVANCE i 10-4bar | 0,6-7,2m| 2,0HPx2 18.296 19.211 TÜRKİYE 
09.13.030.0205 | ALDH 4/6-2 ADVANCE ; 7-3bar |0,7-11,2m?| 2,0HPx2 17.749 18.636 
TEK POMPALI HİDROFORLAR (TRIFAZE) 
09.13.030.0206 ALDH 4/6-1 ; 7 -3 bar 0,4 - 6 m? 2,0 HP 8.672 9.106 
09.13.030.0207 ALDH 4/8-1 ; 9,5 -4,5bar | 0,4-6m? 3,0 HP 9.452 9.925 
İKİ POMPALI HİDROFORLAR (TRIFAZE) 
09.13.030.0208 | ALDH 4/6-2 ADVANCE ; 7-3bar |0,7-11,2m?| 2,0HPx2 17.666 18.549 
09.13.030.0209 | ALDH 4/8-2 ADVANCE ; 9,5 - 4,5 bar | 0,7 -11,2m°| 3,0 HPx2 19.612 20.593 
ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (TRIFAZE) 
09.13.030.0212 | ALDH 4/6-3 ADVANCE 7-3bar |0,9-17,1m°| 2,0HPx3 25.774 27.063 
09.13.030.0213 | ALDH 4/8-3 ADVANCE 9,5 - 4,5 bar | 0,9 -17,1 m°| 3,0 HPx3 28.684 30.118 
JET POMPALI HİDROFORLAR (MONOFAZE) 
09.13.030.0210 AJH 1M 4,5-2bar | 0,5-3,5 m° 1 HP 5.045 5.297 
09.13.030.0211 AJH 1,5 M 5,1 -2,2 bar | 0,5 - 5,5 m? 1,5 HP 6.483 6.807 
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NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır. 

5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6- ADVANCE panolarda CE normu giriş şalteri ve kart arızası durumlarında kullanılmak üzere manuel çalışma seçeneği mevcuttur. 
Tüm panolarda yay baskılı giriş ve çıkış klemensleri dahildir. 


